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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ) 

अधिसूचना 

___ नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2015 
एफ सं . 1 - 110( 2) / एसपी ( जैविक खतरे ) / एफएसएसएआई / 2010. - कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप , 
द्य संरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य ) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए, जोकि भारतीय खाद्य 
क्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34 ) की धारा 16 की उप - धारा (2 ) के 
ध पठित धारा 92 की उप - धारा (1) उप - धारा (2 ) के खंड ( ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय सरकार के पूर्व 
मोदन से किया जाना प्रस्तावित है, प्रकाशित किया जाता है, जैसा उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप - धारा (1) द्वारा, उसके 

प्रभावित होने संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए अपेक्षित है; तथा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों 
राजपत्र जिसमें कि यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, प्रति जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिन की अवधि 
प्ति होने के पश्चात विचार किया जाएगा; 

यदि इन प्रारूप विनियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव हों तो संबन्धित व्यक्ति अथवा संस्था अपने आक्षेप/ सुझाव 
इंटिफिक साक्ष्य सहित उपरोक्त अवधि के दौरान , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण को भेज 
ते हैं । 

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर 
प्र प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ; 

प्रारूप विनियम 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -(1) इन विनियमों को खाद्य संरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य ) 

संशोधन विनियम , 2015 कहा जाएगा । 
( 2) सरकारी राजपत्र में इन विनियमों की अंतिम अधिसूचना होने की तारीख से न्यूनतम 180 दिनों के अधीन 

आगामी वर्ष की पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई से यथास्थिति , ये प्रवृत्त होंगे । 
2. खाद्य संरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011, में " सक्ष्मजैवीय आवश्यकताओं से 

संबंधित परिशिष्ट ख में , तालिका 2. और उससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु , निम्नलिखित तालिका एवं प्रविष्टियां स्थापन्न की 
जाएंगी, अर्थात्: - 


{ GI/ 2015 


"वालिका-2-दूधऔरदूधउत्पादोंकेलिएसूरमजैविकआवश्यकताएं 


तालिका-2ए- दूधऔरदूधउत्पादोंकेलिएसूक्ष्मजैविकआवश्यकताएं--स्वच्छतासंकेतकजीव 


एरोबिकप्लेटगणना 


कॉलिफोर्मगणना 


स्टॉफ-ऑरियस(सकारात्मककागुलेज)खमीरऔरफफूंदीकीगणना 


फिकलस्ट्रेप्टोकोक्की 


- 


क्रमसं. 


उत्पादकाविवरण 


नमूनाकरणसीमा(सीएफयू) नमूनाकरणसीमा(सीएफयू) योजना 

योजना सीएमएमएन।सीआईडी 5(3)|330x10 मिली50x10 |5(3}|नअनुपस्थित/0.मिली 

मिली 


नमूनाकरण योजना एन।सी 


एन 


नमूनाकरणसीमा(सीएफ योजना एन 
| 
सी एम 


एम 


एम 


सीमा(सीएफयू)नमूनाकरणसीमा(सीएफयू) 

योजना एम।एमएनसी 
एमएम |विनिर्माणइकाईपरलागूआईएस.1479(भाग||---1977-1992के अनुसारपरीक्षणकरतेसमयमिथिलीनब्लूकमकरनेकेपरीक्षण (एमवीआरटी)में,5घंटेमेंविरंजितनहींकियाजाएगा। 


पाश्चरीकृतदूध/स्वादिष्टदूध 


sordजो75x10जी[53) 


___10/जी 


पाश्चरीकृतक्रीम [विसंक्रमित/यूएचटी/स्वादिष्टदूध/सुखायादूध विसंक्रमित/यूएचटीक्रीम मीठामाढादूध 

5{3}.| पाश्चरीकृतमक्खन। 

5{3}|3 |मिल्कपाउडर,एसएमपी,पीएसएमपी,डेयरी |5:3111 व्हाइटनर,क्रीमपाउडर,आइसक्रीममिक्सपाउडर।| लैक्टोज:महाआधारितपाउडर,मक्खनदूधपाउडर, कैसिइनपाउडर [शिशुदूधखाद्य,शिशुसूत्र,शिशुदूध-स्थानापन्न।|{3}|2| 


5x10जी|1x10 जी|5(3) 25x10जी|5oxib जी|}| 30x10जी!50x10*जी513)| 


अनुपस्थित/0.1th 

5(3) अनुपस्थित/0.lthT20/जी5(3) 2अनुपस्थित/0.!जी|50/जीSEL 


|ली 

|5/3}} 

10जी 10/जी150/जी।5139|20/जी150/जी _1जी|1x10 जी|93015/0.1जी 


- 


- 


अनुपस्थित/0.1 

जी 


53}| 


- 


5x0|5x10 जी10| 

1(10) 5x.10जी|Sx10जी 


अनुपस्थित 0.1जी 


|5 


अनुपस्थित0. 

1जी 


अनुपस्थित/0. 

1जी 


अनुसरणकरनेकाफार्मूला 
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5(3)| 
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210जी|531 
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10/जी 


|100 जी50 


|2 


|1yजी||x10 जी 


53| 


|25x10*जी 


50x10जी| 


ग 


10/जी 


5(3) 


10/जी 


3 
) 
| 


| 


1x10 

जी 


|Sx10 जी|53)| 


|10/जी|1x10 जी 


531३150/जी|250/जी| 


आइसक्रीम,जमाहुआडेजर्ट,दूधलॉली,आइस कैंडीआदि संसाधितपनीर/पनीररेडा(खानेकेलिएतैयार उत्पाद) ताजापनीर/चेडर/कॉटेज/नरम/अर्धकोमल आदिसहितचीजकीअन्यसभीश्रेणियाँ(उत्पादोंके खानेकेलिएतैयारनहीं) किण्वितदूधउत्पादःदही,दही,चक्का,श्रीखंडआदि पनीर/छेना/छेनाआधारितमिठाइयाँ खोया/खोयाआधारितमिठाइयाँ विश्लेषणकीविधि 


- 


- 


- 


53) 


3015x10 जी|35x10जी(3)| 53)|325x10जी[7510जी53)| 

आईएस5402 


10/जी11x10 जी5(3)-2|10जी|1x10 जी)50/जी|10जी| 10जी|1x10 जी[53)3|10/जी|xidजी513||50जीही 

50/जी/0 जी[53) |३|/जी|1x100जी03110/जी150/जी आईएस15101.भाग-।आईएसभग8/खंड-1 

आईएस5403 


आईएस5887(भाग-2):1976 


आईएस13688:1999मेंकीगईसिफारिशकेरूपमेंपाश्चरीकृतदूधकोविनिर्माणइकाईऔरखुदराविक्रीबिंदुओंपरइसप्रकारसंग्रहीतकियाजाएगाकिदूध कातापमान8डिग्रीसेल्सियससेअधिकनहो। 2.तैयारमक्खनकेलिएमाइक्रोबियलविनिर्देश,कुलप्लेटगिनतीकीआवश्यकताबोंकोछोड़करपाश्चरीकृतमक्खनकेअनुरूपहै। ३.सलेउत्पादश्रेणियोंमेंनिर्दिष्टकेरूपमेंसमीरऔरशादीकीनिर्दिष्ट5/0.1जीकीगिनतीकेवलकसिइनपासबरकेलिएलागूहोगी। 
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तालिका-2दूधऔरदूधउत्पादोंकेलिएसूक्ष्मजैविकआवश्यकता—संरक्षासंकेतकजीव 


सेलमोनेला/सीजेला 


एल.मोनोसाइटोजेनस 


बी.सेरकस 


एंट्रोबैक्टरसकाजकिल 
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नमूनाकरण योजना 


सीमा(सीएफ 


नमूनाकरण योजना 


सीमा(सीएफयू 


सीमा(सीएफया 


सीमा(सीएफयू 


सल्फाइटकमकरनेवाला 

क्लॉस्ट्रिडिया(एसबार)) निमूनाकरणसीमा(सीएफ 

योजना |एनसीएम 


नमूनाकरण योजना एन|सी| 


नमूनाकरण योजना 

एन 


सीमा(सीएफयू 


नमूनाकरण योजना 


. 


. 


एन। 


एम|एन 


सी 


एम 


एम 


सी 


| 


एम 


एम 


एम 


एम 


1 


पाश्चरीकृतदूध/स्वादिष्टदूध 


53) 


अनुपस्थित/0.1मिली 


5311 


अनुपस्थित/0.1जी| 


513 


2पाश्चरीकृतक्रीम 3विसंक्रमित/यूएचटी/स्वादिष्टदूध 

/सुखायादूध 4|विसंक्रमित/यूएचटीक्रीम ।5मीठागाढ़ादूध 


5(3) 


5(3)0/अनुपस्थित/25 |5(3)|अनुपस्थित/25मिली। 

उत्पादकोबाजारमेंजारीकरनेकेपहलेआईएस8479 मिली 

(भाग---19771)केअनुसारफॉस्फेटजाँचनकारात्मकहोना 

चाहिए ||नअनुपस्थित/.जी| 1531अनुपस्थित/6.!जी विसंक्रमितदूधउत्पादोंकोबीआइएस(आईएस:4238-1967)केअनुसारवाणिज्यिकविसंक्रमणकेलिएएकपरीक्षणकाअनुपालनकरनाहोगा। विसंक्रमितक्रीमकोबीआईएसआईएस:48844:1968)केअनुसारवाणिज्यिकविसंक्रमणकेलिएएकपरीक्षणकाअनुपालनकरनाहोगा। 5(317अनुपस्थित/25जी 5(3)अनुपस्थित/जी 

उत्पादकोआईएस:1166-1964केअनुसारत्वरितभंडारण 

•परीक्षणकाअनुपालनकरनाहोगाहोगा। 5(3)।अनुपस्थित/25जी 

5(3) 

अनुपस्थित/जी |5(3)|अनुपस्थित/25जी 5311गअनुपस्थित/25जी 

|1801xt0 जी|5(3)|3|10/जीजी 

जी 


5(3} 


अनुपस्थित/0.1जी 


1531 


6 


5{3| __53) 


अनुपस्थित/0.!जी| अनुपस्थित/0.जी 


- 


- 


- 


5(37 


पाश्चरीकृतमक्खन मिल्कपाउडर,एसएमपी.पीएसएमपी. डेयरीव्हाइटनर,क्रीमपाउडर,आइस क्रीममिक्सपाउडर।लैक्टोजःमट्ठा आधारितपाउडर,मक्खनदूधपाउडर, कैसिइनपाउडर शिशुदूधखाद्य,शिशुसूत्र,शिशु दूध-स्थानापन्न अनुसरणकरनेकाफार्मूला 


|1015)/ 


अनुपस्थित/0.1जी 


115(5) 


अनुपस्थित/25जी| 


|10(5) 


नअनुपस्थित/25जी। 


[5(3 


? 


|1 


5 


जी 


5{3}|0 


|10/जी|10जी30(10)10 


अनुपस्थित/1.01 

जी 
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anana 


अनाजआधारितपूरकखाद्य 


T5(३)| 


अनुपस्थित/25जी 


___53)| 


न 


अनुपस्थित/जी 


आइसक्रीम,जमाहुआडेजर्ट.दूध5(3)|अनुपस्थित/जी लॉली,आइसकैंडीआदि संसाधितपनीर/पनीरस्प्रेडा(खानेके|5(3}} ाअनुपस्थित।जी लिएतैयारउत्पाद) 


10 


5(3) 


अनुपस्थित/25जी 


5T 


मअनुपस्थित/25जी 


5(3) 


अ 


तिव्याबदउत्पादन 


डिब्बाबंदउत्पादकोआईएस:2785:1964केअनुसारत्वरित 

भंडारणपरीक्षणकाअनुपालनकरनाहोगा 


15(3)|0अनुपस्थित/जी 


5{3}| 


मअनुपस्थित/25जी 


11ताजापनीर/चेडर/कॉटेज/नरम/153),अनुपस्थित/0.1जी 

अर्धकोमलआदिसहितचीजकीअन्य सभीश्रेणियाँ(उत्पादोंकेखानेकेलिए 

तैयारनहीं) 12किण्वितदूधउत्पादःदही,दही,चक्का.(31मअनुपस्थित/-1जी 

श्रीखंडआदि पनीर/छेना/छेनाआधारितमिठाइयों।5)|अनुपस्थित/-.1जी खोया/खोयाआधारितमिठाइयाँ|53अनुपस्थित/0.1जी 


153)| 


अनुपस्थित/25जी| 


5(3)| 


अनुपस्थित/जी 


- 


537 5(3)| 


अनुपस्थित/जी अनुपस्थित/जी 


5(3)| 53) 


गअनुपस्थित/जी 

अनुपस्थित/जी 


विश्लेषणकीविधि 


आईएस5887,भाग1 


आईएस5987.भाग३एवं7 


आईएस14988-भाग। 


आईएस,भाग6 


आईएसओ15213:2003 


आईएसओ/टीएस22904:2006 


6. मीठेगाड़ेदूधकेलिएआईएस1186-1986केअनुसारत्वरितउत्पादमंडारणपरीक्षणकापालनकियाजाएगा,जहांनमूनेको14दिनोंकेलिएअडिग्रीसेल्सीयसपरसंग्रहितकियाजाएगा। 7.डिबाबंदपैकमेंप्रसंस्कृतपनीरकेलिएआईएस27851984केअनुसार14दिनोंकेलिए30डिग्रीसेल्सीयसपरइनक्यूबेटकिएजानेपरत्वरितभंडारणपरीक्षणकाअनुपालनकियाजाएगा,औरउसमेंकोईउमारनहींआनाचाहिए। 

कोष्ठकमेंदिएगएआंकड़ेखुदराबिक्रीबिंदुओंपरआवश्यकनमूनोंकीसंख्याकासंकेतकरतेहैं। नमनाकरणनिर्देशसालिका-२एऔरबीमेंविनिर्दिष्टविभिन्नसहमजैविकमापदंडोंकेलिएतालिका-2सीमेंदीगईनमूनायोजनाकेअनुसारनमूनोंकोक्षेत्रमेंविशेषझानरखनेवालेएकप्रशिक्षितव्यक्तिद्वाराविनिर्माणइकाइयोंकेसाथ-साथखुदराबिक्रीबिंदुओंपरआईएस:11,546 1839/आईएसओror:198562010मेंपुनःपुष्टि)केअनुसारसूक्ष्मजैविककेनिम्नदिशानिर्देशोंसुनिश्चितकियाजाएगा। नमूनोंकोस्वीकृतनमूनायोजनाऔरपरीक्षणतरीके-9केअनुसारविश्लेषणकेलिएसंग्रहितकरनेके24घंटेकेभीतरउचिततापमानकीस्थितिऔरइंसलेशन केतहतमायताप्राप्तप्रयोगशालाओंमेंलेजायाजाएगा। आवश्यकपरीक्षणऔरउत्पादकेप्रकारकेअनुसारएकबड़ेआकारकानमूना(यदिवांछितहो)तैयारकियाजासकताहै।सूक्ष्मजैविकपरीक्षाकेलिएवांछितनमूनेमेंजोड़ासंखक(प्रिजक्टिव)नहींमिलायाजाएगा,पूर्णउत्पादनवैचोंसेतालिका-2एएवं2मेंदिएगएनमनेकीयोजना केअनुसारवांछितसंख्यामेंनमूनेलियेजाएंगेऔरउन्हें,भूलबंदपैकेजिंगमें,नमूनालेनेकेसमयउनकीमूलमौतिकस्थितिमेंबनाएरखकरमान्यताप्राप्तप्रयोगशालाकेलिएगजाजाएगा।पुनर्परीक्षणकेलिएकिसीभीप्रावधानकेबगैरसूक्ष्मजैविकमापदंडोंकेपरिणामोंकेआधारपर अंतिमनिर्णयतैयारकियाजाएगा! नमनाकरणयोजनाःखाद्यकेसक्ष्मजैविकमानकोंकेअंतरराष्ट्रीयआयोग(आईसीएमएसएफ)द्वाराप्रयोगकियेजानेवालेनिम्नलिखितशब्दोंकोपरिभाषितकियागयाहैऔरइसमानकमेंउपयोगकियाजाताहै. एन(n)=एकविशेषनमूनायोजनाकीआवश्यकताओंकोपूराकरनेकेलिएबैचयाभोजनकीजांचकेलिएआवश्यकनमूनाइकाइयोंकीसंख्या एम(m)=एकस्वीकार्यस्तरकाप्रतिनिधित्वकरताहैऔरइसकेऊपरकेमूल्यनमूनायोजनाकेसंदर्भमेंमामूलीरूपसेस्वीकार्यहैं। सी(4)-केवलविनिर्माणइकाइयोंपरलागूवर्ग3--केनमूनेयोजनामेंदोषपूर्णनमूनाइकाइयोंकीअधिकतमस्वीकार्यसंख्या एम(M)=एकसूक्ष्मजैविककसौटीजोअसंतोषजनकयासंभावितखतरनाकगुणवत्ताकासंकेतकरतीहै।एमसेऊपरकेमूल्यनमूनायोजनाएकयाएकसेअधिकनमूनोंकापतालगानेकेमामलेमेंस्वीकार्यनहींहैंऔरयहस्तरपूरेमालकीअस्वीकृतिकाकारणहोसकताहैऔर संबंधितखाद्यसंरक्षाअधिकारियोंद्वाराअभियोजनपक्षकोआकर्षितकरेगा। तालिका-2सी–विनिर्माणइकाइयोंऔरखुदराविक्रीबिंदुओंपरसूक्ष्मजैविकमापदंडोंकेअनुपालनकेलिएनमूनाकरणयोजना 


नमूनाकरण 


नमूनाकरणयोजना 


2-वर्ग 


3.दर्ग 


एन 


विनिर्माणइकाई 


एन-5-30 


5-30 


सी-2,3 


एम(m)कानिर्दिष्टमानतालिका-2ए एवंबीमेंनिर्दिष्टविभिन्नउत्पादोंकेसभी 
परीक्षणकेमापदंडोंकेलिएलागहोगा 

प्रयोज्यनहीं 


एम(M)कानिर्दिष्टमानतालिका-2एएवंबीमेंनिर्दिष्टविभिन्नउत्पादोंके 

समी 
परीक्षण 
के 
मापदंडों 
के 
लिए 
लागू 
होगा 


एम(m)कानिर्दिष्टमानतालिका-2ए एवंबीमेंनिर्दिष्टविभिन्नउत्पादोंके सभीपरीक्षणकेमापदंडोंकेलिएलागू एम(m)कानिर्दिष्टमानतालिका-2ए एवंबीमेंनिर्दिष्टविभिन्नउत्पादोंके सभीपरीक्षणकेमापदंडोंकेलिएलागू 
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खुदराबिक्रीबिंदू 


एन-3-10 


सी-0 


3-10 


सी-0 


- 


- 


एम 
( 
M 
) 
का 
निर्दिष्ट 
मान 
तालिका 
- 
2ए 
एवं 
बी 
में 
निर्दिष्ट 
विभिन्न 
उत्पादों 
के सभीपरीक्षणकेमापदंडोंकेलिएलागूहोगा 


सूक्ष्मजैविकमापदंडऔरउनकीव्याख्याःस्वच्छताऔरसंरक्षासूचकजीदोंपरआधारितमानकमेंसूक्ष्मजैविकगुणक्ताकोतीनश्रेणियोंमेंआवंटितकियागयाहै।येहैंसंतोषजनकअसंतोषजनकऔरसमावितखतरनाक। 1.संतोषजनक:यदिएमयाएमयादोनोंलागूकेपरीक्षणमूल्यनमूनायोजनाकेभीतरनिर्दिष्टसीमाकेअनुरूपहै,उत्पादकीसूक्ष्मजैविकगुणक्ताकोसंतोषजनकमानाजाताहैऔरकोईकार्रवाईकरनेकीआवश्यकतानहींहै। 2.असंतोषजनक:यदिएमयाएमयादोनोंकेपरीक्षणमूल्यनमूनायोजनाकेभीतरस्वच्छतासंकेतकोंयानी-एयरोबाईकाउंट,कॉलिफोर्मगिनती,कोगुलाजसकारात्मकएस.अराका,मलस्ट्रेप्टोकोक्कीऔरखमीरऔरफफूदीगणनाआदिकीनिर्दिष्टसीमाकेअनरूपनहींहै। जोकमजोरस्वच्छतायाबरीरखरखावप्रथाओंकोइंगितकरतेहैतोउत्पादकीसूक्ष्मजैविकगुणक्ताअसंतोषजनकमानीजाएगी।इनशतोंकेतहतअसंतोषजनकउत्पादोंकानिर्माणकरनेवालेपरिसरकीऐसीअवझायागैरअनुपालनकेलिएजाँचकीजाएगीऔरदोषरक्त उत्पादोंपरखाद्यसंरक्षाप्राधिकरणद्वाराकानूनीकार्रवाईकीजाएगी।उत्पादनपरिसरखाद्यसंरक्षाप्राधिकरणद्वाराअधिसूचितकियाजाएगा।इसतरहकेपरवर्तीउत्पादोंकीरिहाईपरिसर/तैयारउत्पादोंकेएचएसीसीपी/जीएमपीलेखापरीक्षामेंसफलहोनेकेअधीनहोगी। ३संभावितखतरनाकःयदिएमयाएमयादोनोंकेपरीक्षणमूल्यनमूनायोजनाकेभीतरसंरक्षासंकेतकोंकेनिर्दिष्टसीमाकेअनुरूपनहींहैंयानीईकोलाई.साल्मोनेला/शिगेलाबी.करकस,सल्फाइटकमकरनेवालेक्लोस्टिरिडिया,एसआरसी,एंटरवैक्टरसकाजाकी,एल मोनोसाइटोजीन्सऔरविसंक्रमणपरीक्षणआदि,जोगंभीरखाद्यसंरक्षाचिंताकाइंगितकरतेहैं,ऐसेउत्पादकीसूक्ष्मजैविकगुणवत्ताकोसंभावितखतरनाकमानाजाएगा।इनस्थितियोंमेंइसतरहकेअसंतोषजनकउत्पाद(काउत्पादनकरनेवालेपरिसरकोबंदकरदिया जाएगाऔरखाद्यसंरक्षाप्राधिकरणद्वारासंभावितखतरनाकउत्पादोंपरकानूनीकार्रवाईकेलिएअधिसूचितकियाजाएगा.विक्रीयावितरणकेलिएअभीभीउपलब्धइसतरहकेभोजनमेंसेकिसीकीवापसीकेलिएकार्रवाईशुरूकीजाएगीऔरइसतरहकेखतरनाक उत्पादोंकेबादकेबैचोंकोखाद्यनिर्माताओंद्वारारोककररखाजाएगा। उत्पादकेनिर्माणउत्पादकोविक्रीवितरणसेवापसलेनेकेलिएकहाजानेपरएकमालिककेऐसाकरनेमेंविफलताकापरिणामउत्पादकीजन्तीहोगी,जिसमेंअधिकारीकेपासयहमाननेकाकारणहैकियहरोगजनकबैक्टीरिया 

वितहै।समस्याकेस्रोतयाकारण कीजांचकरनेकेलिएखाद्यसंरक्षाप्राधिकरणद्वाराएकविस्तारितजोखिममूल्यांकनउपचारात्मककार्रवाईशुरूकीजासकतीहैऔरइसतरहकेउत्पादोंकीपुनःआरंभकरनेकेलिएअनुमोदनकेवलनिर्माणइकाईकेप्राधिकरणद्वारानिर्धारितखाद्यसंसामानकोंकी आवश्यकताओंयादिशानिर्देशकेअनुपालनकेबादहीअनुमतिदीजाएगी। 


संदर्भपरीक्षणविधि 


क्रमसं. 


परीक्षणसंदर्भ 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 
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- 


माइक्रोबायोलॉजी-30डिग्रीसेल्सियसपरसूक्ष्म-जीवाणु-कॉलोनीगिनतीतकनीककीगणनाकेलिएसामान्यमार्गदर्शन(प्रथमसंशोधन)आईएस5402:2002/आईएसओ:4833;1991पुनःपुष्टि2007 माइक्रोबायोलॉजी--कोलीफार्मकीगणनाकेलिएसामान्यमार्गदर्शन,भाग-1कॉलोनीगिनतीतकनीक(प्रथमसंशोधन 

आईएस 
5401 
( 
भाग 
1 
) 
: 
2002 
/ 
आईएसओ 
4832 
: 
1991 
पुनः 
पुष्टि 
2007 भोजनकीविषाक्तताकेलिएजिम्मेदारबैक्टीरियाकापतालगानेकेलिएतरीके:भाग-8कोगुलासहोनेकीपुनःपुष्टिकेस्टेफीलोकोकाईआईएस5887(भाग8/अनु.1):2002/आईएसओ6888-1:1999पुनःपुष्टि2007 (सियाफिलोकोकसअराकसऔरअन्यप्रजातियों)कीधाराबेयर्ड-पार्करअगरमाध्यमकाउपयोगकरगणनाकेलिएक्षैतिजविधिखंड1 तकनीक स्टेफीलोकोकसअराकसऔरमलस्ट्रेप्टोकोक्कीकाअलगा,पहचानऔरगणना(प्रथमसंशोधन) 

5887(भाग2):1976 दूधऔरदूधउत्पाद-एंट्रोबैक्टरसकाजाकीकापतालगाना(प्रथमसंस्करण) 

आईएसओ 
/ 
टीएस 
22964 
: 
2006 खाद्यसामग्रीऔरपशुचारेकेलिएकेखमीरऔरफफूंदीकीगिनतीविधि(प्रथमसंशोधन) 

आईएस 
5403 
: 
1999 
पुनः 
पुष्टि 
2005 
/ 
आईएसओ 
7954 
: 
1987 
पुनः 
पुष्टि 
2009 भोजनकीविषाक्तताकेलिएजिम्मेदारबैक्टीरियाकापतालगानेकेतरीके:एसरलेक्टाकोलाईकाअलगाव,पहचानऔरगणना(प्रथम 
| 
आईएस 
5887 
( 
भाग 
1 
) 
: 
1976 
पुनः 
पुष्टि 
2009 
भाग 
। संशोधन) भोजनकीविषाक्तताकेलिएजिम्मेदारबैक्टीरियाकापतालगानेकेलिएतरीके:भाग3:साल्मोनेलाशिगेलाकापतालगानेकेलिएके 
आईएस 
5887 
( 
भाग 
3 
) 
: 
1999 
/ 
आईएसओ 
6579 
: 
1993 
पुनः 
पुष्टि 
2009 तरीकोंपरसामान्यमार्गदर्शन(दूसरासंशोधन) भोजनकीविषाक्तताकेलिएजिम्मेदारबैक्टीरियाकापतालगानेकेलिएतरीके:भाग7:शिगेलाकेअलगावऔरपहचानकेतरीकोंपर 
आईएस 
5887 
( 
भाग 
7 
) 
: 
1999 
/ 
आईएसओ 
6579 
: 
1993 
पुनः 
पुष्टि 
2009 सामान्यमार्गदर्शन खाद्यसामग्रीऔरपशुचारेकीसूक्ष्मजीवाणुसंरचना-लिस्टेरियामोनोसाइटोजीन्सकापतालगानेऔरगणनाकेलिएक्षैतिजविधिःभाग--1|आईएस14988(भाग1)2001/आईएसओ11290-1:1996पन:पष्टि2007 पहचानपद्धति भोजनकीविषाक्तताकेलिएजिम्मेदारबैक्टीरियाकापतालगानेकेतरीकेरूभाग-6बी.करकसकीपहचान,गणनाऔरपुष्टि 

आईएस5887(भाग6):1999/ 
आईएसओ7932: 
1993पुनःपुष्टि 
2007 भोजनऔरपशुचारासामग्रियोंकीमाइक्रोबायोलॉजी--अवायवीयस्थितियोंकेतहतबढ़रहेसल्फाइटकोकमकरनेवालेजीवाणुओंकीआईएसओ15213:2003-05-01 गणनाकेलिएक्षैतिजविधि डेयरीउद्योगकेलिएपरीक्षणकेतरीकेभागतृतीय,दूधकाजीवाणुविश्लेषण(प्रथमसंशोधन) 

आईएस1479(भाग-1977-पुन:पुष्टि1992 विसंक्रमितदूधकेलिएभारतीयमानकविशिष्टता 

आईएस 
: 
4238 
- 
1917 
पुनः 
पुष्टि 
2010 विसंक्रमितक्रीमकेलिएविशिष्टता 

बीआईएस(आईएस:4884:1968)पुनःपुष्टि1999 डिब्बाबंदक्रीमदूध--विशिष्टता(प्रथमसंशोधन) 

आईएस13688:1999 दूधऔरदूधउत्पादोंमेंफॉस्फेटगतिविधिकेनिर्धारणकीविधिः 

आईएस 
8479 
( 
भाग 
) 
: 
1977 
पुनः 
पुष्टि 
1997 गाढ़ादूधकेलिएविशिष्टता,आंशिकरूपसेमलाईरहितऔरमलाईरहितगाढ़ादूध(दूसरासंशोधन) 

आईएस:1166-1936पुनःपुष्टि1997 दूधऔरदूधउत्पादोंकेनमूनाकरणकेतरीके 

आईएस:2785:1964 कड़ापनीर,प्रसंस्कृतपनीरऔरप्रसंस्कृतपनीरप्रसार 

आईएस 
11546: 
1699/ 
आईएसओ707: 
1987पुनःपुष्टि 
2010 डेयरीउत्पाद-दहीविनिर्देश 

आईएस 
: 
12898 
: 
1989 
पुनः 
पुष्टि 
1994 
; 


- 


- 
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13 14 15 


16 


17 18 


19 20 


21 


आईएसमानकोंकेलिएनवीनतमसंस्करणलागूहोगा। 


- 


- 


युद्धवीर 
सिंह 
मलिक 
, 
मुख्य 
कार्यपालक 
अधिकारी 
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MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


( Food Safety and Standards Authority of India ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th July , 2015 


F . No. 1- 110 (2 )/SP ( Biological Hazards )/ FSSA [/2010 .- - The following draft of certain regulations i 
amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives ) Regulations, 2011 , which 
Safety and Standards Authority of India , proposes to make, with previous approval of the Central Govern 
exercise of the powers conferred by clause (e ) of sub - section (2 ) of section 92 read with section 16 of the For 
and Standards Act, 2006 (34 of 2006 ), is hereby published as required by the said sub - section (1) of the said 
information of all persons likely to be affected thereby , and notice is hereby given that the said draft shall be to 
consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official G 
which this notification is published , are made available to the public ; 
The Objections or suggestions, if any , duly supported by scientific evidence may be addressed to the Chief E 
Officer , Food Safety and Standards Authority of India , Food and Drug Administration Bhawan , Kot 
New Delhi- 110002 ; 
The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulatio 
the expiry of the period so specified , will be considered by the Food Authority . 

Draft regulations 
1. Short title and commencement.- (1) These regulationsmay be called the Food Safety and Standa 

Products Standards and Food Additives ) Amendment Regulations, 2015 


( 2 ) They shall come into force with effect from the ensuing 1st January or 1st July of the year, as the 

be, subject to minimum of 180 days from the date of final notification of these regulations in th 

Gazette . 
2 . in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 
APPENDIX B relating to “ Microbiological Requirements ” , for TABLE 2 and the entries relating th 
following TABLE and the entries shall be substituted , namely : 


"TABLE-2-MicrobiologicalRequirementsforMilkandMilkProducts 


Table-2AMicrobiologicalRequirementsforMilkandMilkProducts-HygieneIndicatorOrganisms 


[ T1 JUI - TV 4 ] 


AerobicPlateCount 


ColiformCouat 


Staph.aureus(Ciugulaspositive) 


Yeastandmoldcount 


Frealstreptococci 


|Sr.No. 


ProductDescription 


Limit(cfu) 


Sampling 

plan 


Sampling 

plan 


Limit(cfu) 


Sampling plan 


Limit(rfin) SamplingLimit(clu) 

SamplingLimit(clu) plan 

Mom 
I 
M Methylenebluereductiontest(MBKT)applicableatManufacturing unitshallnotdecolorizedin5hrswhentestedinaccordancewith theIS1477(tartIII-1977-1992 


PasteurizcüMill 


lavoretMilk 


53)13 


30xioAmi50x10imi5(3)lô 


Abseniū.imi 


PasteurizedCream 
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75x10 lg 
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Sterilized/UHT/FlavoredMilk/Evaporated 


Sterilized/UHTCream 


LO/g 


ONI 


ixloʻlg 50x1018 S0x10°/8 


563) 503) (3) 


0:Absento.ig 2Absento.Ig 2018 2Absent0.18150/ 
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543)O 

(3)2 5(3)2 


TO/g 10g 10g 


20/g 


50/g 


50g(3)131 1x10ʻ18503)O 


510ig 


5x10 /g 


11ToAbsent0.1g 
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(3)TOArenuc18 


503)10 


Absent/0.1g 


0 


SweetenedCondensedMilk 

5(3)35x10ʻlg PasteurizedButter 

$(3)325x10°78 Milkpowder:SMP,PSMP:DairyWhitener;(3)230x10°/g Creampowder,IceCreamMixpowder: Lactose:Wheybasedpowder:ButterMilk powder,Caseinpowder InfantMilkFood,InfantFormulae,InlarıMilk5(3)215xloʻlg Substitute FoodFollowUpFormula 

5x10-18 CerealBasedComplimentary 

{x}olg IceCream,FrozenDessert,MilkLolly,IceT5(3)31x1018 Candyetc ProcessedCheeseCheeseSpread(Ready 5(3)225x10 78 ToEatProducts) AllOtherCheesesCategoriesIncludingFresh Checses/CheddarCottageSoft/SemiSoft etc(NotReadyToEatProducts) 


Absent/0.1g 


5x10 lg 


10x10 lg 


2x101g 


53) 


3 


10/g 


T1x109187513)T2T10gTix10-18 

5 
( 
3 
) 
O 
T 
10g 


50x107g 


503) 
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Torg 


543)3 


1x10ʻlg 


5x10ʻlg 


503) 


3 


10g 


Extoʻg 


513) 


3 


50/8 


250/g 


10g 


Tx10795(3)2110g|1x10-18503) 


3T 


50/8 


ixlong 


Fementedmilkproducts:Yoghurt.Dahi, Chakka,Shrikhandetc Paneer/Chhana/chhanabasedsweets 


5(3)3 


15x1078 


35x107g 


(3)3110/8 


9x1048 


503) 


3 


0 


/g 


1x10 18 


S43) 


3 


50/g 


150/8 


5(3) 


3 


75x10 18 


(3)T2T 


solg 


x10 1g 


(3)3T 


10/8 


50/g 


Khoakhoabasedsweets 

MethodofAnalysis 


25x10ʻlg IŠ5402 


5(3)T310/T1x10 /8 

IS5887.Part8/Sec1 


IS5401,Part1 


IS5403 


IS5887(Part-2):1976 


Pasteurizedmilkshallbestoredatmanufacturingunitandatretailpointsinsuchawaythattemperatureofmilkshallnotexceed8°CasrecommencedinIS13688:1999 ?Themicrobialspecificationsforripenedbutterarethesameasforpasteurizedbutterexcludingtherequirenientsoftotalplatecount. 

TheyeastandmoldcountofS/0.1gasspecifiedindriedproductcategoriesshallbeapplicableonlytocaseinpowder +Theyeastandmoldcountsinallothercheesecategorywillhapplicableexceptmoldripenedcheeses. .Thestandardrequirementsoflacticcountsofonemillionc.f.udgminasspecifiedbyBIS(15:12898:1989)insuchproducts/orsuchproductsconlainingprobioticorganismsshallbeapplicable ()figuresinparenthesisindicateno.ofsamplesrequiredfortestinaºpailpoints. 
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E.coli 


Salmonella7Shigella 


Limoncytogenes 


Enterobactersataunti 


Sampling 


Limitfefu) 


Sampling plan 


Sampling 


Limit(clu)7SamplinLimit(cfu)Sampling 

&plan MocMA 


Limit(cfu) 


2.cereus 

SulplaiteRedacingClestridia 

(SRC) LimitIcfu)SamplingLimit(cfa) 

plan M 

им |PhospluatasetestshallbenegativeasperIS8479(Parts 

1-1977)beforereleaseofproductinthemarket 


Pasteurized MillFlavoredMilk 


5(3) 


Absent0.Im! 


Absent/25 


Absent/25ml 


5(3)10 


Absent/0.18 


5(3)10Absent/25g 

Absend/25g SterilizedmilkproductsshallcomplywithatestforcommercialsterilityaspstBIS(1):4238-1967) 


PasteurizedCream Sterilized/UHT/Flavored Milk/EvaporatedMilk SterilizedUHTCream SweetenedCondensed 


5(3) 


Ahsent/0lg 


Milko 


SterylizedcreamproductshallcomplywithatestforcommercialsterilityasporBIS(IS:4884:1968 5(3)Absent/25g |3(3)10Absent s5(3)OProlashallcomplyacceleratedstoragctcstasporIS 

:1166-1986 s(3)OAbsent/25g 503)01Absenug 3(3)10Absent/25g503)0|Absent25g|5(3)31x10 7.!x1078|5(3)3101gixloʻlg 


| 
Absent 
25g 


Absent25g 


T100 


Absent/25g 


10 
to 
Absen 
/ 
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5(3) 


2 


1x102T3x10ʻlg5(3) 


56931 
? 
1x106 
. 
Seid 

le 
5000 


0 


10g 


ixlolg300 


Absent/10g 
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PasteurizedButter503)01Absenvo.ig. Milkpowder;SMP,503)OAbsent/0.ig PSMP;DairyWhitener, Creampowder;Ice CreamMixpowder; Lactose;Wheybased powder,ButterMilk powder,Caseinpowder InfantMilkFood,Infant 

Absento.ig FormulaInfantMilk Substitute FollowUpFormula CerealBased ComplimentaryFood IceCream,Frozen 

(3)10Absenug Dessert,MilkLolly,Ice Candyetc ProcessedCheese/5(3)Absent/g CheeseSpread(Ready ToEatProducts) AllOtherChecses503)0Absent/0.Jg Categoriesincluding FreshChesses/Cheddar 1CottageSoftSemiSoft etc(NotReadyToEat Products) Fermentedmilkproducts$(3) 

Absenug1 :Yoghurt,Dahi,Chakka, 


. 


mt 


5(3) 


Absent/258 


Absenug 


303) 
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Absent25g 


5(3)10 


Absent725g 


13(3) 


O 


Candproductshallcomplyacceleratedstoragetestas 

perIS:2785:1964 


IT 


543) 


Absentig 
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503)|0 
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(3) 


Abscnt/25g 


5(3)OTAbsenug 
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The 
Swectened 
Condensed 
milk 
product 
shall 
comply 
accelerated 
storage 
test 
as 
per 
IS 
: 
1166 
- 
1986 
where 
sample 
shall 
be 
stored 
at 
37 
+ 
1°C 
for 
14 
days 
. 

Processed 
cheese 
packed 
in 
canned 
shalt 
comply 
accelerated 
storage 
test 
when 
incubated 
at 
30°C 
for 
14 
days 
as 
per 
IS 
: 
2785 
: 
1964 
and 
should 
give 
no 
bulging 
. (figuſesinparenthesisindicatenoofsamplesrequiredatretailpoints. 
šamoline 
Guidelines 
: 
The 
sampling 
for 
different 
microbiological 
parameters 
specified 
in 
Table 
- 
2A 
and 
B 
shall 
be 
ensured 
aseptically 
at 
manufacturing 
units 
as 
well 
as 
atietail 
points 
as 
per 
the 
sampling 
plan 
given 
in 
Table 
- 
2C 
by 
a 
trained 
person 
with 
specialised 
knowledge 
in 
the 
field 
of 
microbiology 
following 
guidelines 
given 
in 
IS 
11546 
: 
1999 
/ 
ISO 
707 
: 
1985 
( 
Reaffirmed 
2010 
) 
. 
The 
samples 
shall 
be 
stored 
and 
transported 
under 
appropriate 
temperature 
conditions 
and 
insulations 
withia 
24 
hrs 
of 
sampling 
to 
accredited 
laboratories 
for 
analysis 
as 
per 
the 
approved 
sampling 
plan 
and 
test 
methods 

. 
A 
large 
sample 
size 
may 
be 
drawn 
( 
if 
desired 
) 
according 
to 
the 
tests 
required 
and 
the 
type 
of 
product 
. 
Preservatives 
shall 
ext 
be 
added 
to 
samples 
intended 
for 
midmohiologicalexamination.ThedesirednumberofsamplesaspersamplingplangiveninTable-2A&Bshallbetakenfromfullproductionbatchesandwillbesubmittedtoaccreditedlaboratoryinoriginalunopenedpackaging,scaledatthetimeofsampling: 
maintained 
in 
their 
original 
physical 
state 
. 
The 
final 
decision 
shall 
be 
drawn 
based 
on 
results 
with 
no 
provision 
for 
retesting 
for 
microbiological 
parameters 
. 


4 ] 


Sampling 
plan 
: 
The 
following 
terms 
, 
as 
used 
by 
the 
International 
Commission 
on 
Microbiological 
Specifications 
of 
Foods 
( 
ICMSF 
) 
are 
defined 
and 
used 
in 
this 
star 
dard 
: 


p 
= 
the 
number 
of 
sample 
units 
which 
must 
be 
examined 
from 
the 
batch 
or 
lot 
of 
food 
to 
satisfy 
the 
requirements 
of 
a 
particular 
sampling 
plan 
. MFRepresentsanacceptablelevelandvaluesaboveitaremarginallyacceptableintermsofthesamplingplan. 

=themaximumallowablenumberofdefectivesampleunitsin3-classsamplingplanapplicableatmanufacturingunitsonly. 
M=Amicrobiologicalcriterionwhichindicateunsatisfactoryorpotentiallyhazardousquality.ValuesaboveMareunacceptableintermsofthesamplingplananddetectionofoneormoresamplesexceedingthislevelwouldbecausefor Tejectionofthelotandwillattractprosecutionbytheconcernedfoodsafetyauthorities. 


Table 
- 
2C 
Sampling 
plan 
for 
compliance 
of 
microbiological 
parameters 
at 
manufactaring 
units 
and 
at 
retail 
points 


Samplingarea 


SamplingPlan 


2-Class 


3-Class 


Manufacturingunit 


n=S-30 


5-30 


c=2,3 


Values 
of 
m 
specified 
for 
all 
testing 

parameters 
for 
different 
products 
as 
specified 
Table 
- 
2A 
& 
B 
will 
b 
: 
supplicable 


Values 
of 
M 
specified 
for 
all 
testing 
parameters 
for 
different 
products 
as 
specified 
Table 
- 
2A 
& 
B 
will 
be 
applicable 


n=3-10 


Retailpoint 


Valuesofmspecifiedforalltesting parametersfordifferentproductsas 
specifiedTable-2A&Bwillbe 

applicable 
Valuesofmspecifiedforalltesting parametersfordifferentproductsas specifiedTable-2A&Bwillbe 

applicable 


M 


3-10 


c=0 


Notapplicable 


ITTE : TAKUT 


ValuesofMspecifiedforalltestingparametersfordifferentproductsas 
specifiedinTable-2A&Bwillbeapplicable 


Microbiological 
criteria 
and 
their 
interpretation 
: 
Following 
three 
categories 
of 
microbiological 
quality 
have 
been 
assigned 
in 
standard 
based 
on 
hygiene 
and 
safety 
indicator 
organisms 
. 
These 
are 
satisfactory 
, 
unsatisfactory 
and 
potentially hazardous. 


1 
. 
Satisfactory 
: 
if 
the 
test 
values 
of 
mor 
M 
or 
both 
applicable 
within 
the 
sampling 
plan 
are 
conforming 
ine 
specified 
limits 
, 
the 
microbiological 
quality 
of 
product 
is 
considered 
satisfactory 
and 
no 
action 
is 
required 
. 


2.Unsatisfactory:ifthetestvaluesofmorMorbothapplicablewithinthesamplingplanarenotconformingthespecifiedlimitsofhygieneindicators1.6.arcbizcant,coliformcount,coagulasepositiveS.aureus,faecalstreptococciandyeastand 
moldcountetcwhichindicalespoorhygieneorpoorhandlingpractices,themicrobiologicalqualityofproductwillbeconsideredunsatisfactory,Toilertheseconditionsthepremisesproducingsuchunsatisfactoryproductis)shallbe 
investigatedfornonconformityornon-complianceandlegalactionondefectedproductswillbenotifiedbythefoodsafetyauthority.Thesubsequentrelcas:ofsuchproductshallbesubjecttoHACCP/GMPauditclearanceofthepremises/finished productsbythefoodsafetyauthority. 


3 
. 
Potentially 
hazardous 
: 
if 
the 
test 
values 
of 
m 
/ 
or 
Mor 
both 
applicable 
within 
th 
: 
sampling 
plan 
are 
not 
conforming 
the 
specified 
linuits 
of 
safety 
indicators 
i 
. 
e 
. 
, 
L 
. 
coli 
, 
Salmonella 
/ 
Shigella 
, 
8 
. 
cereus 
, 
Sulphite 
Reducing 
Clostridia 
( 
SRC 
) 
. 
Enterobacter 
sakozakir.L.monocytogenesandsterilitytestsetc.whichindicatesseriousfoodsafetyconcern,themicrobiologicalqualityofproductwillbeconsideredaspotentiallyhazardous.Undertheseconditionsthepremisesproducingsuch 
unsatisfactoryproduct(s)shallbestoppedandlegalactionsonpotentiallyhazardousproductswillbenotifiedbythefoodsafetyauthority.Therecallactiononwithdrawalofanyofsuchfoodstillavailableforsaleordistributionshallbeinitiatedand 
releaseofsubsequentbatchesofsuchhazardousproductswillbeunderholdbythefoodmanufacturers.Failurebyanownertoeitherceasemanufactureofproductorwithdraw/recallproductfromsalewhenrequestedtodososhallresultinseizureofthat 
productwheretheofficerhasreksontobelievethatitiscontaminatedwithpathogenicbacteria.Adetailriskassessmentwillbecarriedouttodeterminebythefoodsafetyauthoritytoinvestigatethesourceorcauseoftheproblemsothat 
remedial 
action 
can 
commence 
and 
the 
approval 
for 
restart 
of 
such 
products 
under 
non 
- 
conformity 
will 
be 
allowed 
only 
after 
compliance 
of 
manufacturing 
unit 
for 
food 
safety 
standards 
requirements 
or 
guidelines 
set 
by 
the 
Authority 
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Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India , Extraordinary vide notification number 

F . No. 2 -15015/ 30 /2010 , dated the 1st August, 2011 subsequently amended vide notification numbers : 


( 1) F . No. 4 / 15015 / 30 /2011 , dated the 7th June, 2013 ; 
( 2) F . No. P .15014 / 1/2011- PFA/FSSAI, dated the 27th June , 2013 ; 
(3 ) F . No. 5/ 15015 /30 /2012 , dated the 12th July , 2013 , and 
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